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MINERVA RADIO. — Mod. «415 L» e «1415». - Gamme: lunghe, da 300 a 2000 m., medle da 190 a 580 m., corte da 26 a 52 m., cortissime da 13 a 26 m. - Produzione 1040-1941. * Media frequenza: 470 kHz. 

(Stesso schema anche per i modd. « 406, 416 e 1416 », con stadio alia frequenza e valvola EF8). 














